b. zawodowy podoficer W.P., odznaczony dwukrotnie Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Monte - Casino, Gwiazdą Egiptu i innymi 


przeżywszy lat 48, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9 listopada 1948 r 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 12 b. m. o godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


córki, siostry i bracia. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 13 b. m. o godz. 9 rano w kościele OO. Karmelitów Bosych przy 
ulicy Rakowickiej. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 18 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


